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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 1753]53 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 22 , 2017 / आषाढ़ 1 , 1939 

NEWT 
No. 1753] 

NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 22 , 2017 /ASHADHA 1, 1939 
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
(भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 जून , 2017 
का . आ . 1972( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख) के अनुसरण में 
भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे 
स्थापित हो गये हैं । 


अनुसूची 


क्र . स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष स्थापित तिथि 

और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने है, अगर है, | रद्द होने की 
की संख्या वर्ष और शीर्षक 

तिथि 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 2 ) 
आई एस 883 : 2016 निर्माण कार्यों में 
संरचनात्मक इमारती लकड़ी के डिज़ाइन 

- रीति संहिता (पांचवा पुनरीक्षण ) 


21 जून 2017 | 


( 4 ) 
आई एस 883 : 1994 निर्माण कार्यों में 
संरचनात्मक इमारती लकड़ी के डिज़ाइन रीति 

संहिता ( चौथा पुनरीक्षण ) 


21 जून 2017 


2. 


आई एस 5229 : 2017 स्वचालित पकड़ के 21 जून 2017 | आई एस 5229 : 1998 यात्रियों के परिवहन के 21 जून 2017 
साथ सतत् संचालन वाले मोनोकेबल रोपवे 

लिए एरियल रज्जु मार्ग – स्वचालित ग्रिप के साथ 
- रीति संहिता ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

निरंतर गति वाले मोनो केबल - संरचना एवं 
डिज़ाइन की रीति संहिता ( पहला पुनरीक्षण ) 


3858 GI/ 2017 
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क स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष स्थापित तिथि | भारतीय मानक ( कों ) जो कि रह होने है, अगर है, 
और शीर्षक 

की संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 5 ) 


3. 


( 2 ) 

( 3 ) 
आई एस 6125 : 2017 ऑटोमोबाइल के | 21 जून 2017 | आई एस 6125 : 1971 ऑटोमोबाइल के लिए 21 जून 2017 
लिए इनेमल, सिंथेटिक, स्टोविंग – विशष्टि 

इनेमल , सिंथेटिक, स्टोविंग – विशष्टि 
__ ( पहला पुनरीक्षण) 
आई एस / आई एस ओ 8573 (भाग 1) : 21 जून 2017 | आई एस / आई एस ओ 8573 ( भाग 1) : 2001 21 जून 2017 
2010 संपीडित हवा भाग 1 संदूषित और 

संपीडित हवा भाग 1 संदूषित और शुद्ध प्रकार 
शुद्ध प्रकार (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10322 ( भाग 5/ अनुभाग 7 ) : 21 जून 2017 __ आई एस 10322 ( भगा 5/ अनुभाग 7) : 201321 जून 2017 
2017/ आई ई सी 60598-2- 20 : 2014 

प्रदीपक भाग 5 विवरणात्मक अपेक्षाएं अनुभाग 7 
प्रदीपक भाग 5 विवरणात्मक अपेक्षाएं 

लाइटिंग चेन 
अनुभाग 7 प्रकाश वयवस्था चेन ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
6. आई एस 15130 ( भाग 1) : 2017/ आई एस 21 जून 2017 | आई एस 15130 ( भाग 1) : 2002 / आई एस ओ | 21 जून 2017 
ओ 6974-1 : 2012 प्राकृतिक गैस – गैस 

6974 - 1 : 2000 प्राकृतिक गैस – गैस वर्णलेखी 
वर्णलेखी पद्धति द्वारा निर्धारित संयोजन की 

पद्धति द्वारा निर्धारित संयोजन की अनिश्चितता 
अनिश्चितता ज्ञात करना भाग 1 अनुकूलित 

ज्ञात करना भाग 1 अनुकूलित विश्लेषण के लिए 
विश्लेषण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ( पहला 

मार्गदर्शी सिद्धान्त 
पुनरीक्षण ) 
7 . | आई एस 15999 (भाग 4 ) : 2017/ आई ई | 21 जून 2017 आई एस 7306: 1974 घूर्णी विधुत मशीनें भाग 421 जून 2017 
सी 60034 - 4 : 2008 घूर्णी विधुत मशीनें 

परीक्षणों से तुल्यकालक मशीन की मात्राएँ ज्ञात 
भाग 4 परीक्षणों से तुल्यकालक मशीन की 

करने की पद्धतियाँ 
मात्राएँ ज्ञात करने की पद्धतियाँ 
8. आई एस 16243 : 2017 / आई ई सी / टी आर 21 जून 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
62476 : 2010 विधुत एवं इलेक्ट्रोनिक 
उत्पादों में पदार्थ - प्रयोग नियंत्रण के संदर्भ 
में उत्पाद के मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन 
आई एस 16525 : 2017 स्टायरिन 21 जून 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
ब्युटाडीन स्टायरिन ( एसबीएस) सुदृढीकरण 
के साथ एवं पॉलिएस्टर प्रबलित बिटुमिनस 
जल सह और नमी सह संशोधित झिल्ली 

विशिष्टि 
10 . | आई एस 16526 : 2017 एटाक्टिक | 21 जून 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
पॉलिप्रोपिलिन ( एपीपी ) सुदृढ़ीकरण 
संशोधित बिटुमिनस जल सह और नमी सह 
झिल्ली फाइबर ग्लास सुदृढ़ीकरण सहित - 

विशिष्टि 
आई एस 16532 : 2017 एपीपी | 21 जून 2017 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
पॉलिएस्टर सुदृढ़ीकरण के साथ संशोधित 
बिटुमिनस जल सह और नमी सह संशोधित 

झिल्ली – विशिष्टि 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष स्थापित तिथि । भारतीय मानक कों ) जो कि रद्द होने है. अगर है. 
और शीर्षक 

की संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 
तिथि 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 
लागू नहीं 


लागू नहीं 


( 2 ) 
आई एस 16540 : 2017 एटाक्टिक | 21 जून 2017 
पॉलिप्रोपिलिन ( एपीपी ) संशोधित उच्च 

आणविक उच्च घनत्व पॉलिइथाईलीन 
( एचएमएचडीपीई) बिटुमिनस जल सह और 

नमी सह झिल्ली – विशिष्टि 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


13 . | आई एस 16623 : 2017 स्थिर पकड़ के | 21 जून 2017 
साथ स्पंदन संचालन वाले मोनोकेबल रोपवे 

- रीति संहिता 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 
क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई , मुंबई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल , 
भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों 
को http :// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[ संदर्भ: पब/ 3/ 3/ 2017-18] 


अलका पंडा , महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 21st June, 2017 


S .O . 1972 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


Sl. 


No. 


( 1 ) 


( 3 ) 


___ No . , Year and Title of the Indian | Date of 
Standards Established 

Establishment 
( 2 ) 
IS 883 : 2016 Design of Structural | 21 June 2017 
Timber in Buildings - Code of Practice 

( Fifth Revision ) 
IS 5229 : 2017 ContinuousMovement | 21 June 2017 
Monocable Ropeways with Automatic 

Grip - Code of Practice 
(Second Revision ) 


No. , Year and Title of the Indian Date of 
Standards to be cancelled , if any cancellation 

( 5 ) 
| IS 883 : 1994 Design of Structural | 21 June 2017 
Timber in Building - Code of Practice 

( Fourth Revision ) 
IS 5229 : 1998 Aerial Ropeways for 21 June 2017 

Transportation of Passengers 
ContinuousMovement Monocable 
with automatic grips , Code of 
Practice for Design and and 

Construction 

(First Revision ) 
IS 6125 : 1971 Specification for 21 June 2017 
Enamel, Synthetic, Stoving for 

Automobiles 


21 June 2017 


IS 6125 : 2017 Enamel, Synthetic, 
Stoving for Automobiles , Specification 

( First Revision) 
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No. 


(1) 


(3 ) 


(5 ) 


4 . 


5 . 


No. , Year and Title of the Indian Date of 
Standards to be cancelled , if any cancellation 

( 4 ) 
IS /ISO 8573 - 1 : 2001 Compressed Air 21 June 2017 
Part 1 Contaminants and Purity 

Classes 
IS 10322 (Part 5 /Sec 7 ) : 2013 21 June 2017 

Luminaries Part 5 Particular 
Requirements Section 7 Lighting 

Chains 
IS 15130 (Part 1 ) : 2002 /ISO 6974 - 1 : 21 June 2017 

2000 Natural Gas - Determination of 
Composition with Defined Uncertainty 

by Gas Chromatography Part 1 
Guidelines for Tailored Analysis 


7 . 


IS 7306 : 1974 Rotating Electrical 

Machines Part 4 Methods for 
Determining Synchronous Machine 
Quantities from Tests 

NA 


8 . 


No. , Year and Title of the Indian Date of 
Standards Established 

Establishment 
( 2 ) 
IS / ISO 8573 - 1 : 2010 Compressed Air 21 June 2017 
Part 1 Contaminants and Purity Classes 

(First Revision ) 
IS 10322 (Part 5 /Sec 7 ) : 2017 / IEC 21 June 2017 
60598 -2 -20 : 2014 Luminaries Part 5 
Particular Requirements Section 7 

Lighting Chains ( FirstRevision ) 
IS 15130 ( Part 1) : 2017 /ISO 6974 - 1 : 21 June 2017 
2012 Natural Gas, Determination of 
Composition with Defined Uncertainty 

by Gas Chromatography Part 1 
Guidelines for Tailored Analysis 

(First Revision ) 
IS 15999 (Part 4 ) : 2017 /IEC 60034 -4 : 21 June 2017 
2008 Rotating ElectricalMachines Part 4 
Methods for Determining Synchronous 

Machine Quantities from Tests 
IS 16243 : 2017 / IEC / TR 62476 : 2010 | 21 June 2017 
Guidance for Evaluation of Products with 
Respect to Substance -use Restrictions in 

Electrical and Electronic Products 
IS 16525 : 2017 Styrene Butadiene | 21 June 2017 
Styrene (SBS ) Modified Bituminous 
Waterproofing and Damp- proofing 

Membrane with Polyester 

Reinforcement , Specification 
IS 16526 : 2017 Atactic Polypropylene 21 June 2017 

(APP ) Modified Bituminous 
Waterproofing and Damp-Proofing 

Membrane with Glass Fiber 
Reinforcement - Specification 

IS 16532 : 2017 APP Modified 21 June 2017 
Bituminous Waterproofing and Damp 
Proofing Membrane with Polyester 

Reinforcement , Specification 
IS16540 : 2017 Atactic Polypropylene 21 June 2017 
(APP) Modified High Molecular High 

Density Polyethylene (HMHDPE ) 
Bituminous Waterproofing and Damp 

Proofing Membrane - Specification 

IS 16623 : 2017 Pulsated Movement 21 June 2017 
Monocable Ropeways with Fixed Grips 

Code of Practice 


NA 


10 . 


NA 


ΝΑ 


NA 


13 . | 


NA 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi-110002 ; Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai,Mumbai and Branch Offices : Ahmedabad , 
Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna , Pune, Kochi. Online 
purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis .in . 
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